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YEROTH—-PGI-3.0 Fiche de Données du 
Progiciel de Gestion Intégré (PGl) 


YEROTH-PGI-3.0 est un PGI (Progiciel de Gestion Intégré) Yerth-erp-3.0 fenêtre de 'tisateur 
qui a 6 types d'utilisateurs, et, rôles : 


. « Administrateur » 

. « Caissier » 

. « Gestionnaire de stock » 
« Magasinier » 

« Manager » 

« Vendeur ». 
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database ip address: "localhost" - database table: "yeroth_erp_3" - database options: "" 


YEROTH—-PGI-3.0 a Les fonctions suivantes : 





1. administration des utilisateurs, et, des rôles 

2. alertes sur Les quantités en stocks, et sur Les périodes de 
temps 

. gestion des clients (CRM) 

. gestion des stocks 

. gestion des ventes (caisse, etc.) 

. recherche basée sur des modèles avec Le charactère % 

. tableaux de bords. 


La fenêtre d'acceuil pour Le « Ma- 
nager » 


Yeroth-erp-3.0 - point de vente -FIFO [factures pdf au format: 'petit'] 


SJ OO UT & 


YEROTH-PGI-3.0 est : 


1. léger, et très rapide 
2. multi-sites (optionel) 
3. simple, et, intuitif. 





Les tests d'utilisations de La mémoire sont réalisés avec l'outil ER RSR 
valgrind. L'ASSURANCE QUALITÉ DU CODE SOURCE est | | 
réalisé avec L'ANALYSEUR DE CODE SOURCE Cppcheck. La fenêtre d'acceuil pour Le « Cais- 
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barres, etc. 
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